nz. WŁADYSŁAW ZAPAŁÓWICZ 


starszy radca P. K. P. na emer., b. długoletni 
naczelnik ogrzewalni i warsztatów kolejowych w Krakowie 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 11 kwietnia 1928 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 13 b. m. o godz. 5| po południu, na który-to smutny obrzęd stroskane dzieci i wnuki zapraszają 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 14 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO, Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego "Y BRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 
w Krakowie plac Szczepański L 2 | 


